शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रूग्णालये 
यांना लागणाऱ्या औषधी व सर्जिकल साहित्य, 
रसायने, उपकरणे व दंत सामुग्री इत्यादी 
बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून 
करण्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
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गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 


गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्राळय, मुंबई- ४०० ०३२ 
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शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी २०१६/प्र.क्र. ८२/भाग- 
Ill, उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. 
२४०/प्रशा-२, दिनांक २६.०७.२०१७ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५. 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र. संकिर्ण- 
२०१४/प्र.क्र.१७८/प्रशा-२, दिनांक ०६.०२.२०१४ 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संवैशिवस/औखक/प्रशासकिय मान्यता व निधी बाबत/५९११/२०२०, दि. 
०१.१०.२०२०. 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२२७/प्रशासन-२, दिनांक ०३.११.२०२०. 

शासन शुद्धीपत्रक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२२७/प्रशासन-२, दिनांक १६.१२.२०२०. 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, पत्र क्र. वैशिवि-२०२०/प्र.क्र.२२७/प्रश्ा-२, 
दि. १६.१२.२०२०. 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे पत्र क्र. DMER- 
23098/8/2022-PROC-2, दिनांक १२.०८.२०२२ 
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प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने संदर्भ क्र. ५ वरील दिनांक ०१.१०.२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षाकरीता (29) सामुग्री व पुरवठा या उद्दिष्टांतर्गत 
औषधे व सर्जिकल्स बाबींची मे. हाफकिन महामंडळामार्फत खरेदी करण्यासाठी प्रस्ताव शासनास 
सादर केला असता, शासनाने संदर्भ क्र. ६ वरील दिनांक ०३.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
१२ शोड्युलमधील २२५३ औषधे व सर्जिकल्स बाबींची खरेदी करण्याकरीता रु. ११३.५९ कोटी 
रुपयास प्रशासकीय मान्यता दिली होती. हाफकिन महामंडळाने उपरोक्‍त बाबींसाठी काढलेल्या 
निविदेमध्ये १०३ औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींचे न्युनत्तम दर हे 
प्रशासकीय मान्यतेच्या दराहून १० टक्केपेक्षा जास्त आल्याने, उपरोक्त वाढीव दरास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत संचालनालयाने संदर्भ क्र. ९ वरील दि.१२.०८.२०२२ रोजीच्या 
पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उक्त बाबींना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनाळयाच्या अधिनस्त संस्थांना सन २०२०-२०२१ या 
वित्तीय वर्षासाठी आवश्‍यक असणा-या औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी 
हाफकिन महामंडळाकडून करण्यासाठी शासनाने संदर्भ क्रमांक ६ वरील दिनांक 03.99.2020 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १२ शेड्युलमधीळ २२५३ औषधे व सजिकल्स बाबींची खरेदी 
करण्याकरीता रु. ११३.५९ कोटी एवढ्या रकक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. उपरोक्त 
प्रशासकीय मान्यतेमधीळ १०३ औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींचे 
निविदे प्रक्रियेअंती प्राप्त न्युनत्तम दर हे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. 3.9.2.9 मधील तरतूदीनुसार प्रशासकीय मान्यतेच्या दरापेक्षा 
१० टक्क्याहून जास्त आले असल्याने “विवरणपत्र-अ” मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे उक्त १०३ औषधी 
व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींच्या वाढीव दरास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.१७८/प्रशा-२, 
दि. ०६.०२.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-१, उप विभाग-२, 
अनुक्रमांक-४५, नियम क्रमांक १६९ अनुसार विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २२७ /प्रशासन-२ दिनांक :- २५ ऑगस्ट 2022 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२४१७३८०७६८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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(सुधीर शोट्टी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय, मुंबई. 

३. व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी. 

७. सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालय व रूग्णालय. 
८. निवडनस्ती (प्रशासन -२) 
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विवरणपत्र-अ 
अ.क्र औषधी व सजिकल्स बाबीचे नाव प्रशासकीय | सुधारित दर 
मान्यतेचे (रुपये) 
(रुपये) 
बिडी Plaster of Paris Bandages (B.P.) (Readymade) (10 १८.३६ २१.३३ 
७॥)> 2.7m) 

२ Imipenem 500mg+Cillastatin 500mg per vial Inj. १४५.६१ १७५.८४ 

Isoflurane (USP/IP/BP) 3३९९ ४५६.७५ 
¥ Paracetamol 10mg/ml Inj २३.६८ २८ 
षु Plaster of Paris Bandage (B.P.) (Readymade) २७.३६ ३०.३२ 

(10cmX4 Mttrs.) 

g Pantaparazole 40mg/10 ml Inj. ५.२ ५.८२ 
(9 Amoxcillin Tab DT 125 mg ०.४८ ०.५४७७ 
८ Ciprofloxacin 250 mg 0.198 ०.८८८ 
९ Metronidazole 200 mg ०.३२ ०.३६१७ 
१० | re) Quetiapine 50 mg ०.५४ ०.६१६ 
| 99 | q Aminophylline Inj. 25mg/ml ६.3 ७.०५६ 
१२ Ampicillin 500 mg Inj ५.३२ ६.६ 
93 Dicyclomine Hydrochloride Inj.10mg/ml १.८ २.१८४ 
१४ Meropenam 1 gm Inj 903.08 942.32 
१५ Meropenam 500 mg Inj. ५३.७६ ७६.१६ 
१६ Phenytoin Sodium 50 mg/ml-2 ml. Inj. ५.१५ ६.१६ 
१७ Tramadol 50mg/ml Inj. २.३६ 2.9 
१८ Acyclovir 400 mg ee] २.(७७७६ 
१९ Tab Ampicillin Trihydrate 500 mg 9.62 १,८१७ 
२० Azithromycin 250 mg ३.०९ ३.६३६८ 
२१ Azithromycin 500 mg & 308 ६.८९९९ 
२२ Gliclazide 80 mg ०.८७ १.१५३६ 
23 Spinal needle disposable 23G २२.९६ ३४.९२ 
२४ Spinal needle disposable 25G २२.९६ ३५.२८ 
२५ Arterial catheter Set 16g १४१९ १८४२.४ 
२६ Arterial catheter Set 18g १४१९ १६७६.६४ 
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२७ Arterial catheter Set 20g १४१९ १६७६.६४ 
२८ Arterial catheter Set 22g १४१९ २१७८.४ 
२९ Spinal disposable needle 24G २२.९६ ३५.२८ 
30 Spinal disposable needle 26G २२.९६ ३५.२८ 
39 Ambu bag with face mask (Adult) 200 9492 
32 Ambu bag with face mask (pediatric) ४०० १५१२ 
33 Syringe Disposable Insulin 40 unit with २.४५ 3 
needle.sterilised Non toxic unit 100 with CE 
Certification. 
38 Syringe Sterile Disposable Individually packed I.P. ०.९९ 9.92 
(2 ml) 
34 Syringe Sterile Disposable Individually packed I.P. 2.019 2.34 
(10 ml) 
३६ Syringe Sterile Disposable Individually packed 1.1). 3.48 ४.६५ 
(20 ml) 
319 I V Set- Intravenous infusion set Pediatric size ७.४५ ९.३५ 
३८ I V Set- Intravenous infusion set Adult size 4s ८.६८ 
3९ Microdrip I.V. sets with volumetric chamber २० ३१.६ 
० Suction Catheter Sterile ४.५ ५.०८ 
Yq Ventilator Tubings, double limb disposable ३४० ३८८.०८ 
BQ Shoe Cover (Pair) १.५ २.२९ 
83 Urine Bag, disposable sterile with accurate (9 १०,३०४ 
calibration, Non Toxic, Tube length 42” with non- 
returnable valve 
YY Urine Collection Bag ९.८५ १३.८२ 
BY Endoscopic Linear Cutter 45 mm width+45 १०४७१ १५९१५ 
articulating head with wide jaw aperture of 19mm 
having built in 420x stainless steel knife blade and 
shaft length of 34 cm with 360 rotations, Instrument 
should have safety lockout mechanism and should 
pass through 12mm trocar. Staple line should 
be45mm. Should be available for a) Standard 
1.5mm. b) Thick tissue 2.0mm, c) Vascular tissues 
1.0 mm or Equivalent 
S& Azithromycin DT Tab 100 mg १.९८ ५.६ 
Lg Heparin Sodium 1000 I.U./ml. Inj. ३३.६ ६०.४८ 
९८ Heparin Sodium 5000 I.U./ml. Inj. ९४.५ २१२.६९ 
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४९ Scalp vein set Disposable size 20,21,22,23 and 24g 3.२५ 3.६ 
Yo Cartridges for articulating endoscopic linear cutters ५६७७.०५ ७५०४ 
60mm with close staples height for various tissue 
thickness a) Reload for vascular tissue with closed 
staple height of 1 mm b) Reload for standard 
medium tissue with closed staple height of 1.5mm 
c) Reload for thick tissue with closed staple height 
of 2 mm 
५१ Universal titanium reload for 55 mm linear cutter १७४२ ३४११.५२ 
with selectable staple height from 1.5 mm to 2 mm 
with 6 rows of staples. 
५२ Benzathine Penicillin G 12,00,000 I.U./vial Inj. १०.९ १४.८१७ 
५३ Infant Feeding Tube ३.७ ४.१९ 
GY Carbamazepine 200 mg =a १.५५६८ 
GY Cetrizine Hydrochloride Tab 10 mg | eae =| .११ 0.980% 
५६ Doxycycline Cap/Tab 100 mg ०.९६ १.५००८ 
Gig Enoxaparin Sodium 40mg Inj ७८.९९ १७३.८८ 
GC Enoxaparin Sodium 60mg Inj ९९.९ २०५.०६ 
GQ Streptokinase 7.5 Lac I.U.Inj ७९६.३२ ९२४ 
६० Surfactant for Intratrecheal instillation (natural ८५०० ९९७५ 
bovine lung surfactant) Minimum labelled Shelf 
Life (In Months 18 ) (8ml) 
६१ Clotrimazole ear drops {Gentamycin 0.300%, १४.५ १८.५ 
Clotrimazole 1%, Betamethasone Dipropionate 
0.025%, Lignocaine Hcl 2% Chloramphenicol 5%, 
Beclomethasone Dipropionate 0.25%, Clotrimazole 
1%, Lignocaine 2%-10 ml} 
६२ Black coal tar Disinfectant Fluid R.W.C. not less ३४० ४२१ 
than 10 Gr -II A I.S.I. mark Latest 
६3 Sodium Hypochlorite Solution U.S.P.containing not 203 २६८.८ 
less than 4% and not more than 6% by weight of 
Sodium Hypochlorite Solution 
६४ Paracetamol 500 mg ०.२९ ०.४९ 
६५ Atropine Sulphate 0.6 mg/ml Inj १.७५ २.५२ 
६6 Adrenaline 1 mg/ml Inj २.८२ 8.032 
६७ Tetanus Toxoid (Adsorbed) ७.८४ ९.३४५ 
६८ Albendazole Tab 400mg ०.८५ १.३८८८ 
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६९ Amlodipine 5 mg 0.92 0.9803 
(go Chlorthalidone 6.25mg | 0 | ०.३९२ 
(9१ Metformin 500mg ०.२५ ०.२७८९ 
७२ Adhesive Plaster cotton based (hypo allergic) 10 ४७.३४ ४८.३८ 
cm x 5 Mtr Roll 
(93 Ciprofloxacin 500 mg १.४९ १.५७९९ 
(१ Divalproex sodium 500 mg | ae | .१ १,.६५७६ 
७५ Plaster of Paris Bandages (3.7) (Ready made) 15 २६.१७ २९.३५ 
cm x 2.7 mtrs 
(७६ Lactulose Solution contains lactulose 667 mg/mL 32 32.4 
(10 g/15 mL). 
(919 Desflurane ७५६० ८०८५ 
(92 Adhesive Plaster cotton based (hypo allergic) 7.5 ३४.२७ ३७.२७ 
cm x 5 Mtrs 
(92 Cap. Amoxycillin 250 mg I.P. (Strip) ०.४८ २.७४१६८ 
८० Cap. Amoxycillin 500 mg I.P. (Strip) २.४६ ४.७१०४ 
८१ Ciprofloxacin 0.3% W/V +Dexamethasone 0.1% 9.4 ७.५६ 
८२ Liquid Paraffin 1.7. YQ 92.33% 
LY Proparacaine hcl 0.5% Eye Drops २५ ३८.७ 
८५ Heat Cure Acrylic Powder and Liquid ६००० ६९८६.७८ 
(aa Cold Cure Acrylic Powder and Liquid ६००० ८०६५.३ 
29 Base plate 200 220.88 
८८ Tab Escitalopram Oxalate 10 mg ०.३२ ०.३६ 
८९ 2 ACT (Adult) Kit ३३.०७ ४२.९९ 
९० Gloves rubber, Sterile, ISI mark ८.३२ २०.०१ 
९१ Gloves rubber, Sterile, ISI mark ८.१५ २०.०१ 
९२ Gloves rubber, Sterile, ISI mark ८.१५ २०.०१ 
९२3 Gloves rubber, Sterile, ISI mark ८.३८ २०.०१ 
९४ Gloves rubber, Sterile, ISI mark ८.८७ २०.०१ 
९५ Absorbable knotless wound closure unidirectional 9290.89 2933.29 
barbs 180 size 3-0,1/2 Circle 26mm Taper 
Point/Round Body, 15 CM 
९६ Absorbable knotless wound closure unidirectional 9320.2 2493.49 
barbs 180 size 3-0,1/2 Circle 26mm Taper Point 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २२७ /प्रशासन-२ दिनांक :- २५ ऑगस्ट 2022 


/Round Body, 45 CM 


९७ 


Absorbable knotless wound closure unidirectional 
barbs 90 size 3-0, 1/2 Circle 26mm ,Taper Point 
/Round Body, 15 CM, Undyed 


१५०० 


२१२३.९७ 


र्ट 


Monolayer Light weight condensed PTFE mesh 
with star shaped large pore size more than 2.2 mm 
for Ventral Hernia 


Goooo 


१५९८२३ 


९९ 


ceaserian kit containing | foiled of antibacterial 
polyglactin I with 1/2 circle 40mm needle, one foil 
of antibacterial polyglactin 1-0 with 1/2 circle 
40mm needle one foil of fast absorbable 3 -0 on 3/8 
circle 26mm reverse cutting.packed in one steriale 
overgrapwrap pack. 
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ECG Electrodes Adult 


३.९ 
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ECG/EEG Gel 
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Gloves General Examination 


३.११ 
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Laryngoscope Adult 


१४०० 


१६५० 


KKKKKK 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


